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PART III 


Irrigation Department 


SHORT TENDER NOTICE 


Class of eligible Contractor — “ A ” Class. 


No. W4 (C ) - 1654 /2007 . 


Ist January 2010 . 


Time of completion of work — 9 months . 


Name of division under which the work comes 
Minor Irrigation Division , Kollam . 


The Superintending Engineer, Minor Irrigation Circle , 
Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor of 
Kerala invites competitive tender for the following work 
in sealed cover superscribing the name of work from the 
Registered Contractors of Irrigation and P.W . Departments. 


The firm period of the tender will be 4 ( four ) months 
from the date of receipt of tender. 


Tender No . — 12 /SEMI/ 2009 - 10 . 


Tender documents and other particulars can be 
obtained from the office of the undersigned on all 
working days commencing from 3 - 2 - 2010 upto 4 p .m . 
on 5 - 2 - 2010 . A preliminary agreement in the prescribed 
form in Stamp Paper worth Rs. 50 should also be 
executed and submitted along with the tender. Tenders 
received without preliminary agreement will be summarily 
rejected . According to the provision of Kerala 
Construction Workers Welfare Fund Act 8 (2 ) 1984 , the 
Contractor who is undertaking construction of work has 
to remit 1 % of total cost of construction as contribution 
towards the Kerala Construction Workers Welfare Fund . 
The EMD should be pledged in favour of the 
Superintending Engineer, Minor Irrigation Circle , 
Thiruvananthapuram and submitted along with the tender. 


Name of work and Estimate PAC - PM -Desilting , 
Widening and Protecting side bund of Ayathilthodu 
from Ayathil Bhagam to Kallumthazham in Kollam 
Corporation — Rs. 45 .50 Lakh . 


E .M . D . — Rs. 50 , 000 . 


Cost of tender documents - Rs. 6 , 900 + VAT @ 
12 .5 % . 


Last date and time of receipt of tender - 8 - 2 - 2010 , 
4 p .m . 


The sealed tenders should reach the office of the 
undersigned by post/ speed post on or before 4 p.m . on 
8 - 2 -2010 . Under any circumstances the tenders received 
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directly or by courier will not be accepted . The tender 

പണിയെടുക്കുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ 
will be opened at 4 . 30 p . m . on 8 - 2 - 2010 by the 

മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
undersigned or an authorized person in the presence of 

ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാ ണ് . 
tenderers who are present at that time. The tenders will 

നിരതദ്രവ്യം തിരുവനന്തപുരം, ചെറുകിട ജലസേചന 
not be received in person direct under any circumstances. 

വിഭാഗം, സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റി എടുക്കത്തെക്ക 
If the tender date is declared to be a holiday the tenders 

രീതിയിൽ വാങ്ങേണ്ടതും ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
will be received on the next working day upto 4 p .m . and സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
will be opened at 4 .30 p .m . Earnest money will not be 

- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ തപാൽ/ സ് പീഡ് പോസ്റ്റ് 
accepted in the form of Indira Vikas Pathra . Labour 

മുഖേന മാത്രം 8 - 2 - 2010 , 4 മണിക്ക് മുമ്പായി താഴെ ഒപ്പ് 
Contract Societies should produce certificates from 

വച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 
competent authority ( from concerned Joint Registrar) 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ 
showing their class of registration work in hand, financial 

മുദ്രവച്ച കവറിലായിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ 
limit of total works, they can take up time and eligibility 

സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ലഭിച്ച ദർ ഘാസുകൾ 8 - 2 - 2010 
certificate along with the tender documents . All the 

വൈകുന്നേരം 4 . 30 മണിക്ക് തന്നെ സൂപണ്ടിംഗ് 
conditions prevailing in respect of the tenders in Kerala 

എഞ്ചിനീയറോ അ ദ്ദേ ഹം അ ധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് 
PWD and as per the G .O .(P ) No. 84 /97 /PW & T applicable 

ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരാകുന്ന കരാറുകാരുടെ 
to the above work also . 

സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
തിരുവനന്തപുരം ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം 

കാരണവശാലും നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. അന്നേദിവസം 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി 

- അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 4 മണിവരെ 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ 

ദർ ഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 4. 30 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 

മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി ഇന്ദിരാ വികാസ് 
നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും 

പ്രത് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ജലവിഭവ വകുപ്പിലെയും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മത്സര 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെയും ദർഘാസുകളെ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും 

ബാധകമാണ്. ലേബർ കോൺടാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ 
ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ യോഗ്യത , കൈവശമുള്ള 
മുതൽ 4 ( നാല്) മാസംവരെ ആയിരിക്കും. 

പണികൾ, അവർക്ക് എടുക്കാവുന്ന പണികളുടെ 
ദർഘാസ് നമ്പർ 12 / എസ്. ഇ . എം . ഐ ./ 2009- 10. 

സാമ്പത്തിക പരിധി മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 

സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ബന്ധപ്പെട്ട ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽനിന്ന് 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- പി . എം . കൊല്ലം നഗരസഭയിൽ 

ലഭിച്ചത് ദർ ഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
അയത്തിൽ തോടിന്റെ അയത്തിൽ ഭാഗം മുതൽ കല്ലുംതാഴം 

ജി . ഒ. ( പി ) നമ്പർ 84 / 97/ പി . ഡബ്ളൂ . ആ ൻ ഡ് റ്റി . 
വരെ മണ്ണു മാ റ്റു ന്നതും വീതി കൂ ട്ടു ന്നതും പാർശ്വഭിത്തി 

പകാരമുള്ള നിബന്ധനകളെല്ലാം ഈ ദർ ഘാസിനും 
നിർമ്മിക്കുന്നതുമായ പ്രവൃത്തികൾ 

ബാധകമാണ്. 
അടങ്കൽത്തുക - രൂപ 45 ,50 ,000 

Office of the Superintending Engineer, 
നിരതദ്രവ്യം- - രൂപ 50,000. 

Minor Irrigation Circle , 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 6,900 + വാറ്റ് 5th Floor, Jalavijnana Bhavan , 
( 12 .5 % ) 

Ambalamukku , Kowdiar P. O ., 

Thiruvananthapuram - 3 , 
ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

Phone No . 0471- 2433752 , 

| ( Sd .) 
സമയവും - 8 - 2 - 2010 , 4 മണിവരെ. 

E -Mail :- semictvpm @ gmail.com . Superintending 
കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം “ എ ക്ലാസ്സ്. 

Engineer 
പണി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കാലാവധി 9 മാസം. 

TENDER NOTICE 
പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ- ചെറുകിട 
ജലസേചന വിഭാഗം, കൊല്ലം. 

No. CMU /TECH/ 1914 /2009 . 13th January 2010 . 
ദർ ഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദ വിവരങ്ങളും 

The Superintending Engineer and Deputy Chief 
3- 2 - 2010 മുതൽ 5 - 2 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ എല്ലാ 

Engineer, Mechanical , Irrigation Department, 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും താഴെ ഒപ്പു വച്ചിട്ടുള്ള Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor of 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെകാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. Kerala invities sealed tenders in prescribed form for the 
ദർ ഘാസുകളുടെ കൂടെ 50 ( അ ൻ പത്) രൂപയുടെ following work from A class contractors or 
മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ളതുപകാരം Government undertakings having previous experience in 
തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

the similar field . 
പാഥമിക കരാർ പത്രം ഇല്ലാതെ സമർപ്പിക്കുന്ന Tender No. -- SE / MECH/IRRN -2/ 2009- 10 . 
ദർഘാസുകൾ ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

Name of work - MIRPA -Fabrication , Painting and 
1984 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 

Erection of 33 shutters of Idiyanchira regulator 
നിയമത്തിലെ 8 ( 2 ) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പസ്തുത 

in Thrissur District. 
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മറ്റു വ്യവസ്ഥകൾ 


PAC - Rs. 102 lakh. 
| EMD - Rs. 50 ,000. 
Cost of tender form — Rs. 15 ,300 + VAT. 

Sale of tender forms — From this office on all 
working days between 11 a . m . on 28 - 1 - 2010 and upto 
1p. m . on 4- 2 - 2010 . 

Last time and date of submission of tender - Upto 
4 p . m . on 4 - 2- 2010 . 

Opening time and date of tenders — At 4 .30 p.m . on 
4 - 2 -2010 . 

Period of completion — 9 months. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
സമാന പ്രവർത്തികളിൽ പരിചയം കാണിക്കുന്ന 
സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് ജലസേചന വകു പ്പിൽ 
നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവ സ് ഥ ക ളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 
നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
പ്രമാണങ്ങൾ തപാലായി ആവശ്യമുള്ളവർ പ്രമാണ 
ത്തിന്റെ വില യോ ടൊപ്പം 75 രൂപ കൂടി തപാൽ 
ചെലവിനായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 28 - 1 - 2010 മുതൽ 4 - 2 - 2010 
വരെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്. 


- (Sd.) 


Office of the Chief Engineer, 
Mechanical, 

Superintending Engineer & 
Thiruvananthapuram - 33 . Deputy Chief Engineer, 

Mechanical 
(Full Additional Charge ). 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി . ബി . ജനറൽ 146 / 94. 


2010 ജനുവരി 13 . 


OTHER CONDITIONS 
Experience certificates in the execution of similar 
works should be accompanied with the application 
for tender forms. 
All existing conditions related to tenders of 
Irrigation Department will be applicable for this 
tender also . 
Tenders received after the stipulated time will not 
be accepted . 
If tender documents are required by post Rs . 75 
extra in addition to cost of tender forms should be 
enclosed for postal charges. 
Other details regarding this tender will be obtained 
from this office on all working days from 
28 - 1 -2010 to 4- 2 - 2010 . 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ജല സേചന വകുപ്പ് 
മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ആന്റ് 
ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, തിരു വ ന ന്ത പുരം താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്കു വേണ്ടി ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ 
മുൻപരിചയമുളള “ എ ക്ലാസ് കരാറുകാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - എസ്. ഇ മെക്ക്/ 2 / 2009 - 10. 
പ്രവർത്തിയുടെ പേര് -തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഇടിയറയിൽ 

33 പുതിയ ഷട്ടർ കളുടെ നിർമ്മാ ണവും 

പെയിന്റിംഗും ഘടിപ്പിക്കലും. 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക - രൂപ 1.02 കോടി. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം ജലസേചന 
വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ വിവരിക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രാഥമിക 
എഗ്രിമെന്റ് ഉളളടക്കം ചെയ്ത മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അന്നേദിവസം 
വൈകുന്നേരം 4. 30 - ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 
ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കാരാറു 
കാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറന്ന് പരിശോധി 
ക്കുന്നതാണ്. 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
പേരും അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ് 


( 1 ) 


- ( 2 ) 


- ( 3 ) 


നിരതദ്രവ്യം രൂപ 50,000 . 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില രൂപ 15,300 + വാറ്റ്. 


7, 900 


2 


ദർഘാസ് പമാ ണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന - സൂപ ണ്ടിംഗ് 

എഞ്ചിനീയർ ആന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 
ജലസേചന വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും 
28 - 1 - 2010 മുതൽ 4 - 2 - 2 0 10 വരെ പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 11 മണി മുതൽ 4 - 2 - 2010 

ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ. 
ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 4 - 2 - 2010 , 4 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 4- 2 - 2010 , 
4 .30 മണി. 


55/2009 -10 - തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ 
മുടവൻമുകൾ വാർഡിലെ തമലത്തുളള 
തമലം ഏലാത്തോടിന്റെ മണ്ണുമാററലും 
വലതുകരയുടെ സംരക്ഷണ പണികളും 
(പുനർ ദർഘാസ്) രൂപ 3, 15,000 
58 / 2009-10 - തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ 
ഗൗരീശപട്ടം ബ്രിഡ്ജ് മുതൽ കണ്ണമ്മൂല 
കമ്പിപാലം ബ്രിഡ്ജ് വരെയുള്ള പട്ടം 
തോടിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലേയും സംരക്ഷണ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണ പണികൾ (പുനർ 
ദർഘാസ്) - രൂപ 3, 50 ,000 
65 /2009 - 10 - വെങ്ങാനൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 
ചിറത്തല വിളാകംതൃപ്പല്ലിയൂർ തോടിൻറ 
പുനരുദ്ധാരണവും വശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ 
പണികളും രൂപ 7,90, 000 


8 ,800 


19, 800 


26th JAN . 2010] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


( 2) 


- (3 ) 


4 


66 / 2009 - 10 - കുറ്റിച്ചൽ പഞ്ചായത്തിലെ 
കാരി യോട് കൂററിച്ചൽ തോടിന്റെ 
പു ന രു ദ്ധാ ര ണ വും ഫുട് ബി ഡ് ജ് , 
ബെഡ് ലെവൽ ക്രോസ് ബാർ എന്നിവയുടെ 
നിർമ്മാണവും വശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ 
പണികളും രൂപ 8,00,000 


സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും യോഗ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട 
ജോയിന്റ് രജി സ് ടാ റിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത് ദർഘാസ് 
വാങ്ങുന്ന സമയം കാണിക്കുകയും ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
ഉളളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുകയും വേണം ജി. ഒ . ( പി ) നമ്പർ 
84 / 97 / പി . ഡബ്ളിയു . ആന്റ് ററി. പ്രകാരമുളള നിബന്ധ ന 
കളെല്ലാം ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. ഏതെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ ദർഘാസ് ദിവസം ആഫീസ് അവധിയായാൽ 
തൊട്ടടുത്ത പ്രവത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
താണ്. 


20 , 000 


67 / 2009 - 10 - ആര്യനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 
കീഴ്ചപാലൂർ തോടിൻ റ ഒന്നാംപാലം മുതൽ 
അ ല്ലി നാട് വരെ യു ളള ഭാഗ ങ്ങ ളു ടെ 
പുനരുദ്ധാരണപണികൾ - രൂപ 8, 00 ,000 


20 , 000 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

( ഒപ്പ്) 
കാര്യാലയം, ( ചെറുകിട ജലസേചനം), എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
തിരുവനന്തപുരം. 

എഞ്ചിനീയർ. 


- 68 / 2009- 10 - - വിളവൂർക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ 
ഇരട്ട ക ലുങ്ക് കൊംപററി തോടിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണം, ഇടതുഭാഗത്തെ സംരക്ഷണ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണം, ഇരട്ടകലുങ്കിന്റെ താഴ് 
ഭാഗത്ത് കാർട്ടബിൾ ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം 
തുടങ്ങിയ പണികൾ - രൂപ 7 ,10,000 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


17, 500 


-- നമ്പർ എച്ച്. ഡി -1579/ 95 (a ). 


2010 ജനുവരി 8. 


69 / 2009 - 10 - അമ്പൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 
തുടിയംകോണം പാമ്പരംകാവ് ഏലാതോടിൻറ 
പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ രൂപ 7,00,000 


17 ,500 


വെളളപ്പൊക്കക്കെടുതികൾ 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി കൊല്ലം ജല സേ ചന 
വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറ യു ന്ന 
പ വ്യ ത്തി കൾക്ക് കേരള ജല സേചന / പൊതു മ രാ മത്ത് 
വകുപ്പിൽ എ , ബി , സി ക്ലാസ്സുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുളള 
അംഗീകൃത കരാറുകാർ നിലവിലുളള സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾക്ക് 
വിധേ യ മായി യോഗ്യ ത യു ളള അംഗീക ത 

തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും 
മത്സരസ്വഭാവമുളള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 


70 / 2009 - 10 - അമ്പൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 
വയലാംകര തോടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണവും 
കലുങ്കിന്റെ നിർമ്മാണവും- രൂപ 4,90,000 


12 , 300 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില - കമ ന മ്പർ 1- നും 
2 - നും രൂപ 700 + വാറ്റ് @ 12.5 %, ക്രമനമ്പർ 7 - ന് രൂപ 1,400 + 
വാറ്റ് @ 12 .5 %, ക്രമനമ്പർ 8- ന് രൂപ 1, 000 + വാറ്റ് @ 12.5 %. 
മററുളളവയ്ക്ക് രൂപ 1,500 + വാറ്റ് @ 12.5 %. 

ദർ ഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും --9 - 2- 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 9 - 2 - 2010 , 4 മണി. 


- മേൽപ്പറഞ്ഞ ദർഘാസുകൾ 4 - 2 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 
മണിവരെ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ 
ദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 - ന് ഹാജരായിട്ടുളള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ ദർ ഘാ സു കൾ തുറ ക്കു ന്ന തുമാ ണ് . 
കൊറിയർവഴി അയയ്ക്കുന്നദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
കൂടാതെ തപാൽ വകുപ്പ്മുഖാന്തിരം ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസ 
ത്തിന് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് ഉത്ത ര വാ ദി ക ള ല്ല . നിശ്ചി ത 
ദിവസം അവധിയാകുന്നപക്ഷം തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ - പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

രൂപ് 
അടങ്കൽ തുകയും 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത അടങ്കൽത്തുക 6 ലക്ഷം രൂപ് 
വ രെ യു ളള പണികൾക്ക് ക് ളാസ് ‘ ഡി യും അതിനു 
മുകളിലും, അടങ്കൽത്തുക 6 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുളള 
പണികൾക്ക് ക്ളാസ് “ സി യും അതിനു മുകളിലും, 

- പ്രവൃത്തി പൂർത്തി യാ ക്കേണ്ട കാ ലാ വ ധി 
അടങ്കൽ ത്തുക 6 ലക്ഷം രൂപ വരെയുളള പണികൾക്ക് 6 
മാസവും അടങ്കൽത്തുക 6 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 15 
ലക്ഷം രൂപ വരെ 7 മാസവും. 


( 2 ) 


(3 ) 


- 1 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ദർഘാസ് ദിവസം പകൽ ഒരു 
മണിവരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് 
നിലവിലുളള കോഡ് റൂൾ പ്രകാരമുളള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഈ ദർഘാസിന് ബാധ ക മാ ണ് . ലേബർ കോൺടാക്ട് 
സൊസൈററികൾ ദർഘാസിനൊപ്പവും ടെണ്ടർ വാങ്ങുന്ന 
അ വ സ ര ത്തിലും അ വ രുടെ യോഗ്യ ത , കൈ വ ശ മു ളള 
പണികൾ, അ വർക്ക് ഏററ ടുക്കാവുന്ന പണി ക ളു ടെ 
സാമ്പ ത്തിക പരി ധി മുത ലാ യവ ഉൾക്കൊള ളുന്ന 


7 / 2009 - 10 - ആർ. എം . എഫ്. - പത്തനാപുരം 
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ കല്ലടയാറിന്റെ വലതു 
കരയുടേയും മുട്ടത്തുകടവിലേക്കുളള 
റോഡിന്റെയും സംരക്ഷണ പണികൾ - 
രൂപ 10.95 ലക്ഷം 

27 ,250 
8/2009 - 10 - ടി ആദിച്ചനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 
അഞ്ചാം വാർഡിലെ ഞവരൂർ കടവുമുതൽ 
മംഗലത്ത്ഭാഗം വരെ ഇത്തിക്കരയാറിന്റെ 
സംരക്ഷണം രൂപ 6.15 ലക്ഷം 

15 , 400 


26th JAN . 2010 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


- ( 1) 


- ( 2 ) 


| ( 3 ) 


3 


9/2009- 10 - - ആർ. എം . എഫ്. ആദിച്ചനല്ലൂർ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഒൻപതാം വാർഡിലെ 
കുമ്മല്ലൂരിൽ കെ . ഐ . പി. അക്വിഡക്ടിന്റെ 
താഴ് ഭാ ഗത്തായി ഇത്തി ക്ക ര യാ റിന്റെ 
സംരക്ഷണം- രൂപ 12 .37 ലക്ഷം 

30 ,950 


10 / 2009-10 -- ടി ആദിച്ചനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 
നാലാംവാർഡിൽ ഇത്തിക്കര വലിയ വാനില 
തോട്ടത്തിന് സമീപം ഇത്തിക്കരയാറിന്റെ 
സംരക്ഷണം- രൂപ 11.45 ലക്ഷം 

28 ,650 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമ നമ്പർ 1- ന് രൂപ 
1,700 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 1, 300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
3- ന് രൂപ 1,900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് രൂപ 1,800 + വാറ്റ്. 


ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാനദിവസം അവധി ആയാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത 
പവൃത്തിദിവസം ടി സമയം വരെ ദർ ഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 
വൈകുന്നേരം 4 .30 - ന് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
29 - 1 - 2010 മുതൽ 3 - 2 - 2010 ഉച്ചയ് ക്ക് 1 മണി വരെ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

രൂപ് 
അടങ്കൽ തുകയും 
5/ എ . ഇ . ഇ / 2009- 10 - എൻ.എച്ച്. പി.II വാർഷിക 300 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കോട്ടയം ഹൈഡ്രോളജി 
സബ് ഡിവിഷന്റെ പരിധിയിൽവരുന്ന 
ആലുവ ലവൽ ലാബ് ആഫീസിന്റെ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ രൂപ 11,400 
6/ എ . ഇ . ഇ / 2009 - 10 - സി . ജി . ഒ. വാർഷിക 200 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തീക്കോയി റിവർഗേജ് 
സ്റ്റേഷനിൽ വെലോസിറ്റി പോസ്റ്റും ഗേജ് 
പോസ്റ്റും സ്ഥാപിക്കുക - രൂപ 7,155 
| 7/ എ . ഇ . ഇ / 2009 - 10 - എൻ.എച്ച്. പി.I വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചേരിപ്പാട് റിവർഗേജ് 
സ്റ്റേഷനിൽ വെലോസിറ്റി പോസ്റ്റും ഗേജ് 
പോസ്റ്റും സ്ഥാപിക്കുക - രൂപ 7,155 
8 / എ . ഇ . ഇ / 2009 - 10 - സി . ജി . ഒ. വാർഷിക 200 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - മണിമല റിവർഗേജ് 
സ്റ്റേഷനിൽ വെലോസിറ്റി പോസ്റ്റും ഗേജ് 
പോസ്റ്റും സ്ഥാപിക്കുക - രൂപ് 7 , 155 


പ്രവൃത്തിതീർക്കേണ്ട കാലാവധി- 4 മാസം. 


200 


-- ദർഘാസ് ഫോറവും മറ്റ് വിശദ വിവരങ്ങളും 30 - 1 - 2010 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ കൊല്ലം ജല സേചന വിഭാഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. കേരള ജലസേചന റിവർ മാനേജ്മെന്റ് 
ഫണ്ട്ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ദർഘാ 
സു കളെ സംബ ന്ധിച്ചു ളള എല്ലാ വ്യ വ സ്ഥ കളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ലേബർ 
കോൺടാക്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ 
നൽകുന്ന നടപ്പുവർഷത്തെ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഏറ്റെടു 
ത്തിട്ടുളള ജോലികളുടെ ആകെ തുക കാണിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് 
രജിസാറിന്റെ ( ജനറൽ) മേലൊപ്പോടുകൂടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റും 
ദർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട തും ദർ ഘാ സിൽ 
പങ്കെടുക്കുന്ന അംഗീകൃത കരാറുകാരും സഹകരണ സംഘ 
ങ്ങളും പ്രഥമ കരാർ 50 രൂപ വിലയുളള മുദ്രപത്രത്തിൽ ദർഘാ 
സിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസ്ഉറപ്പിക്കുന്ന 
തി നുളള കാലാവധി 4 മാസമാണ്. ടി പവൃ ത്തികൾക്ക് 
എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ അധിക നിരക്ക് അനുവദനീയമല്ല . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൂപ 300 + മൂ . വ . നി . 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി- 3 ആഴ്ച 
കരാറുകാരുടെ തരം- ക്ലാസ്സ് ഡിയും അതിനുമുകളിലും. 

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും ജലസേചന 
വകുപ്പിലേയും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ പ്രവൃത്തിക്കും 
ബാധകമായിരിക്കും. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ജലസേചനവിഭാഗം, 
കൊല്ലം. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- ( ഒപ്പ്) 
എഞ്ചീനിയറുടെ കാര്യാലയം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഹൈഡാളജി സബ് ഡിവിഷൻ, എഞ്ചിനീയർ. 
കോട്ടയം. 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡിബി- 105 / 2009 . 


2010 ജനുവരി 5. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ഹൈ ഡാളജി സബ് 
ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പവ്യ ത്തി കൾക്ക് കേരള 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീക ത 
കാരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പവ്യത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത് മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ 5- 2- 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്ത ത പാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ 
സ ർ വീ സ ക ൾ വ ഴി സ മ ർ പ്പി ക്കു ന്ന ദ ർ ഘ ാ സ ക ൾ 
സ 1ീ ക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ത പ ാ ലി ൽ ഉ ണ്ട 5 കു ന്ന 
കാല താമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പിന് ഉത്തരവാദിത്വം 
Gaz. No.4/ 2010/DTP (Irrigation ). 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡിബിറ്റിഎൻ. 53 / 80. 

2009 ഡിസംബർ 28. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ 
പ്രാജക്ട് ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 1, അങ്കമാലി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള 
ജലവിഭവ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള 
അർഹരായ കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി 
മുദ്രവെച്ച കവറിൽ മൽത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
തപാലിൽ രജിസ്ട്രേഡായി മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട്- 2 , തിരുവനന്തപുരം 
18 - 6 - 2004 - ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 3759 / 04 |D5 ( 3 ) / CIR 
അ നു സരിച്ച് ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് മുഖേന 


26th JAN . 2010] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1- 57 / 95 . 


2010 ജനുവരി 5. 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ 
പാജക്ട് സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ III , മല യാറ്റൂർ 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തിക്ക് കേരള ജലസേചന/ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാരിൽനിന്നും പണി 
യുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച പ്രത്യേകം ക വ റു ക ളിൽ 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന ദിവസം വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് 
അന്നേ ദിവസം സന്നി ഹി ത രായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, 
പ്രാജക്ട് II, തിരുവനന്തപുരം 18 - 6 - 2004 - ലെ സർക്കുലർ 
നമ്പർ 3759 / 04/ ഡി5 ( 3 ) സി . ഐ . ആർ. അനുസരിച്ച് ഇനി 
മുതൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ്മുഖേന രജിസ്റ്റേർഡായി 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
പവ്യ ത്തിയുടെ പേര് വ്യക്ത മാ യി രേഖ പ്പെ ടു ത്താത്ത 
ദർ ഘാസ് കവറുകൾ സ്വീക രി ക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
തുറക്കുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധി 
യായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം അവസാന തീയതിയായി 
കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിൽ വരാവുന്ന കാലതാമ 
സത്തിന് കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. 


- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും - ഐ . ഐ . 
പി . പ്ലംബിംഗ് ജോലികളുടെ പുനരുദ്ധാരണം- ഫർണീച്ചറിന്റെ 
അറ്റകുറ്റ പ ണികൾ- കിട ക്ക , തലിയണ മുത ലാ യ വ യുടെ 
സപ്ലയിംഗ്- 33,000 രൂപ. 


രജിസ് ടഡായി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് തുറ ക്കേണ്ട ദിവസം 
ഏതെങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ അവധി ആയാൽ അടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം അവസാന തീയതിയായി കണക്കാക്കേണ്ട 
താണ്. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് വകുപ്പ് 
ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല . 

ദർഘാസുകൾ 12 - 2 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അന്നേദിവസം 4.30 - ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യ റോ അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തു ന്ന 
മറ്റുദ്യോഗസ്ഥരോതൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

ദ ർ ഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും - 2 / ഇ . ഇ . | എ എ പി / 2 0 0 9 - 10 - ഇടമല യാർ 
ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്- ഐ . ഐ . പി . കോള നി , എൽ. എ . 
ഓഫീസ്, ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബാം ഗ് ളാ വ് മു ത ലാ യ വ 
യു ടെ 2 0 0 9 - 10 - കല സംരക്ഷണ പവ്യ ത്തി കൾ - - 
രൂപ് 4,65, 000. 

നിരതദ്രവ്യം-- രൂപ 11 ,650 . 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 1, 0 0 0 + 12. 5 % 
വാറ്റ്. 
- ദ ർ ഘാ സ് ഫാ റ ങ്ങ ൾ വി ൽ ക്കു ന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 2 - 2010 മുതൽ 5 - 2 - 2010 , 1 മണിവരെ. 

ദർ ഘാസ് തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 12 - 2 - 2010 , 4 മണിവരെ. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി- - 12 മാസം. 
കരാറുകാരന്റെ വിഭാഗം “ സി യും മുകളിലും. 

പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ - ഇടമലയാർ 
ജലസേചനപദ്ധതി ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 1, അങ്കമാലി. 

ദർഘാസ് സംബന്ധമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ 
ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്ത താണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണമായോ 
മണി ഓർ ഡറായോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത 
വിഭാഗം കരാറുകാർക്ക് താഴെ ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും അവസാന ദിവസം 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കേരള ജലവിഭവ 
വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ബാധകമാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം നിശ്ചിതഫോറ 
ത്തിൽ 50 രൂപയുടെമുദ്രക്കടലാസിൽ തയ്യാറാക്കിയ 
പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില തിരികെ കൊടുക്കുന്നതല്ല. 
പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റിന്റെ മാതൃക ഓഫീസ് നോട്ടീസ് 
ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരതദ്രവ്യമായി 
എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ കിസാൻ 
വികാസ് പത്ര എന്നിവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. തൊഴിലാളി 
സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
അ വരുടെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ ജോലികളുടെയും 
വിശദ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് സഹകരണ സംഘം 
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 8 ( 3 ) വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്, 

- (ഒപ്പ്) 
ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 1, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
അങ്കമാലി. 

എഞ്ചിനീയർ. 


നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 850. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 400 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതി - 27 - 1- 2010 
മുതൽ 29 - 1 - 2010 വരെ. 

- ദർഘാസ് രജി സ് ട്രേഡ് തപാലിൽ സ്വീക രിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും - 8 - 2 - 2010 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് തുറ ക്കു ന്ന തീയതിയും സമയവും 
8 - 2 - 2010 , 4 മണി. 

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ് " ഡി യും അതിനു മുകളിലും. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി- 1 മാസം. 
- ( പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷൻ - സെക്ഷൻ 
- നമ്പർ 3 / 3. 

- ദർഘാസ്( പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റ് വിശദ വിവര ങ്ങളും 
ആഫീസ് സമയത്ത് ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില അടച്ച് 
രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ താഴെ ഒപ്പ് വച്ചി രിക്കുന്ന 
ഉ ദ്യോ ഗ സ്ഥന്റെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും നിശ്ചിത 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ കൈമാ 
റാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 50 (അൻപത്) രൂപ 
യുടെമുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിരി 
ക്കണം. 


- കേരള പൊതു മ രാ മത്ത്, ജല വി ഭവ വകു പ്പു ക ളിൽ 
നില വിലുള്ള മറ്റെല്ലാ ദർഘാസ് വ്യ വ സ്ഥ കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- ( ഒപ്പ്) 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഐ . ഐ . പി . 

എഞ്ചിനീയർ. 
സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ III , 
മലയാറ്റൂർ. 


26th JAN. 2010] 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


തിരുവനന്തപുരം 18 - 6 - 2004 - ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 3759 / 04 / 
D5( 3)/ CIR അനുസരിച്ച് ഇനിമുതൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് 
മുഖേന രജിസ്റ്റേർഡായി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ . പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് വ്യക്തമായി. 
രേഖപ്പെടുത്താത്ത ദർഘാസ് കവറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർ ഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
അവസാന തീയതിയായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിൽ 
വരാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാരൻ 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. 


നമ്പർ ഡി3 - 1537 ( 3) / 2009. 

2009 ഡിസംബർ 28. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ത്യശ്ശൂർ ഹൈഡാളജി 
ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തിക്ക് കേരള ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 3 - 2 - 2010, 4 മണിവരെ “ സി ക്ലാസ്സും അതിന് 
മുക ളിലും രജി സ് ട്രേ ഷ നുള്ള സിവിൽ കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തും 
ദർ ഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 4 .30 - ന് 
അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാ റു കാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
എക്സ് സി ക ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യ റോ അദ്ദേഹം അ ധി കാ ര 
പ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും 2/ ഇ . ഇ ./ ഹൈഡ്രോളജി/ 2009 - 10 - എച്ച്. പി . II 
മാന ന്ത വാടി ഹഡാളജി സെക്ഷന്റെ കീഴിലുള്ള 
കലോത്തുകടവിൽ കേബിൾവേയുടെയും എ . ഡബ്ല . എൽ. 
ആർ. ന്റെയും സംരക്ഷണ ജോലികൾ - രൂപ 7,50,000 . 


ക്രമ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ - അടങ്കൽത്തുകയും 

രൂപ് 
സി. ആർ. ഡി. സ്കീം ഇടതുകര മെയിൻ 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 3 / 000 കി . മീ .- നും 
4 / 000 കി . മീ . - നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (പുനർ 
ദർഘാസ്) - രൂപ 10 ,00, 000 

25, 000 
തുമ്പൂർമുഴി വലതുകര മെയിൻ കനാലിൽ 
ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റെപുനരുദ്ധാരണ പണികളും 
സിൽട്ട് നീക്കം ചെയ്യുന്ന പണികളും - 
രൂപ 8 , 00 , 000 

20 ,000 
തുമ്പൂർമുഴി ഗാർഡന്റെപുനരുദ്ധാരണ പണികളും 
വേലികെട്ടലും റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 
ഉൾപ്പെടെ രൂപ 7,00,000 

17 ,500 


നിരതദ്രവ്യം 


രൂപ 18,750 . 


ന 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 1,500 + 12 .5 % വാറ്റ്. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 
- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ളും മറ്റ് വിവ ര ങ്ങളും ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
പ്രമാണങ്ങൾ ദർഘാസ് ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാ 
സിന്റെ വില രാക്കം പണ മായി അടച്ച് രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് 
മാത്രമേ ഫോറം വിൽക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് സംബന്ധമായ 
എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഈ പ്രവൃത്തിക്കും ബാധകമായിരിക്കും. 
ദർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം 50 രൂപയുടെമുദ്ര ക്ക ട ലാ സ്സിൽ 
തയ്യാറാക്കിയ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് അടക്കം ചെയ്തിരി 
ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദ ർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം പ വ ത്തിയുടെ 
നിരതദ്രവ്യമായി മുകളിൽ കൊടുത്ത തുക ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്/ 
ഫിക് സഡ് ഡെപ്പോ സിറ്റ്/ നാഷ ണൽ സേവിംഗ് സ് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയി അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മറ്റെല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും കേരള ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ളതു 
പോലെയാകുന്നു . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 2 - നും 
രൂപ 1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് രൂപ 1,400 + വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തീയതി യും 
സമയവും 1 - 2 - 2010 , 2 - 2 - 2010 , 3 - 2 - 2010 എന്നീ തീയതി 
കളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെമാത്രം. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും - 10 - 2 - 2010 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 
2 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 - 2 -2010, 
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണി. 


കരാറുകാരുടെ ക്ളാസ് " സി യും അതിനുമുകളിലും. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 4 മാസം. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ഹൈഡ്രോളജി വിഭാഗം, 
തൃശ്ശൂർ. 


- ( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലെ എ , ബി എന്നീ ക്ലാസ് 
രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ 
ദർഘാസ് ഫോറം ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ 3 / ഇ . ഇ ./ 2009 - 10. 

2009 ഡിസംബർ 30. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ 
പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 2 ചാലക്കുടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള 
ജലസേചന/ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള 
അർഹരായ കരാറുകാരിൽ നിന്നും പണിയുടെ പേരെഴുതി 
മുദ്രവച്ച പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിൽ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ താഴെ 
പറയുന്ന ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് അന്നേ ദിവസം 
സന്നിഹിതരാകുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കു 
ന്ന താ ണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പാജക്ട്- II , 


- ദർഘാസ് സംബന്ധമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ 
ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പമാണങ്ങൾ നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണമായോ മണി 
ഓർഡറായോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത വിഭാഗം 
കരാറുകാർക്ക് താഴെ ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും മേല്പറഞ്ഞ വില്പന തീയതികളിൽ 
ഉച്ചയ് ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദ ർ ഘാ സ് 
പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല . കേരള ജലസേചന 
വകുപ്പിൽ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 50 രൂപ വിലയുള്ള മുദ്ര കടലാസിൽ 
തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
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അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 
വില തിരികെ കൊടുക്കുന്നതല്ല. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയുടെ 
മാതൃക ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
നിരആദ്യവ്യമായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ് സ് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ കിസാൻ വികാസ് പ്രത എന്നിവ 
എക് സികട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 
പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. തൊഴിലാളി സഹകരണ 
സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ 

കൈവശമുള്ള എല്ലാ ജോലികളുടെയും വിശദവിവരങ്ങൾ 
അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് 
രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 
8/ 3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
കുറിപ്പ്. - ദർ ഘാസ് ഫോറം വാങ്ങി യ തി നു ശേഷം 
- ദർഘാ സിൽ പങ്ക ടു ക്കാത്ത കോൺടാക്റ്റർ മാർക്ക് 
എതിരെ നിയ മാ നു സ ത മായ നട പ ടി കൾ 

കൈക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും. [ G. O . ( P ) No . 154/ 72 / 
PW . dated , Thiruvananthapuram 24th July, 1972. ] 


വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നയാളുടെ പേർക്ക് ലേലം 
ഉറപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ക്വട്ടേഷനുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 
നിരതദ്രവ്യം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേർക്ക് ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റായിട്ടാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ലേലം കൊണ്ടയാൾ 
മൂല്യവർദ്ധിത നികുതിയും വനസേവന നികുതിയും ( 5 %) 
അടക്കം മുഴുവൻ സംഖ്യയും അ പ്പോൾ തന്നെ 
കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയതായി ഈ 
ഓഫീസിൽനിന്നും രേഖാമൂലം അറിയിപ്പ് കിട്ടിയശേഷം 
ലേലം കൊണ്ടയാൾ സാധനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
ജലസേചന വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ലേല 
നിബന്ധനകളും ഈ ലേലത്തിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

( ഒപ്പ്) 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഇറിഗേഷൻ സബ് 

- എഞ്ചിനീയർ. 
ഡിവിഷൻ നമ്പർ-II , 
ചാലക്കുടി. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്, 
ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 2 , 
ചാലക്കുടി. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി . ബി . റ്റി . - 2 / 2009 - 10 . 


2010 ജനുവരി 4. 


പുനർലേല പരസ്യം 
നമ്പർ ഡബ്ലിയു3-154 /2009. 


2010 ജനുവരി 6. 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഇരിങ്ങാലക്കുട ചെറുകിട 
ജല സേചന ഉപവിഭാഗം അസി സ്റ്റന്റ് എക്സ് സിക ട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പണികൾക്ക് കേരള 
ജലസേചന വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുളള അംഗീകൃത കരാറു 
കാ രിൽ നിന്നും 2 - 2 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
അന്നുതന്നെ 4.30- ന് അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോതുറക്കു 
ന്നതാണ്. 


കമ 


- ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 
രൂപ് 


കടി മ 


നമ്പർ 


1 


ചാല ക്കുടി ഇടമലയാർ ഇറി ഗേ ഷൻ നമ്പർ- II 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിന്റെ 
അധികാര പരിധിയിൽ ഉളളതും ചിറങ്ങര ഇറിഗേഷൻ 
ക്വാർട്ടേഴ്സ് കോമ്പൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നതുമായ താഴെ 
പറയുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ 2010 ഫെബ്രുവരി 4 -ാം തീയതി 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് ചിറങ്ങര അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ 
കൊരട്ടി സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ വച്ച് പരസ്യമായി ലേലം 
നടത്തുന്നതാണ്. ലേലത്തിൽ 
ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സ്ഥലത്തും സമയത്തും ഹാജരാകേണ്ടതും 
നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ലേലംചെയ്യുന്ന മരങ്ങളുടെ വിവരം - ചിറങ്ങിര 
ഇറിഗേഷൻ ക്വാർട്ടേഴ്സ് കോമ്പൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് 
പ്ലാവുകൾ, ഒരു പുളിമരം, ഒരു മാവ്, മൂന്ന് തെങ്ങുകൾ. 

സർവേ റിപ്പോർട്ട് നമ്പർ - സർവേ നമ്പർ 1/ 2009 - 10 / 
2002 എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, IIP ഡിവിഷൻ നമ്പർ II, 
ചാലക്കുടി. 

നിരതദ്രവ്യം- -രൂപ 1,400 . 
- ലേസ്ഥലം- കൊരട്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
( ഇറിഗേഷൻ സെക്ഷൻ) ഓഫീസ് പരിസരം. 


4 | എ . ഇ . ഇ . / എം . എ ./ എ . ജെ . കെ . 
പറപ്പൂ ക്ക ര പ ഞ്ചാ യ ത്തിലെ തൊട്ടിപ്പാ ൾ 
ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ 2009 - 10 - ലെ 
വാർഷിക അറ്റ കു റ്റ പ്പ ണി കൾ - രൂപ 7,000 200 
5/ എ . ഇ . ഇ . / എം . എ ./ എ . ജെ . കെ . 
വല്ലച്ചിറ പ ഞ്ച ാ യ ത്തി ല ആറാട്ടു പു ഴ 
ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ 2009 - 10 - ലെ 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റ പ്പ ണികൾ - രൂപ 15,000 400 


- 


2 


ലേല തീയതി - 2010 ഫെബ്രുവരി 4 -ാം തീയതി 
രാവിലെ 11 മണി. 


പസ്തുത ലേലത്തിലേക്ക് മത്സരസ്വഭാവമുളള 
ക്വട്ടേഷനുകൾ അന്നേദിവസം രാവിലെ 10 മണിവരെ 
ചിറങ്ങര അ സി സ്റ്റന്റ്എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും 2010 ഫെബ്രുവരി 4 -ാം തീയതി 
ലേലത്തിന് ശേഷം ക്വട്ടേഷനുകൾ ലേലസ്ഥലത്തു വച്ച് 
തുറക്കുന്നതും ലേലത്തിലോ ക്വട്ടേഷനിലോ കൂടുതൽ തുക 


6 / എ . ഇ . ഇ . / എം . എ . / എ . ജ . കെ . 
നെന്മണിക്കര പ ഞ്ച ാ യ ത്തി ക ല പാലാഴി 
ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ 2009 - 10 - ലെ 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റ പ്പ ണികൾ - രൂപ 10 ,000 250 
71 എ . ഇ . ഇ . | എ ം . എ . / എ . ജ . ക . - 
എടത്തിരുത്തിപഞ്ചായത്തിലെ എടത്തിരുത്തി 
ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ 2009 - 10 - ലെ 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റ പ്പ ണികൾ - രൂപ് 25,000 650 


26th JAN . 2010] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 300 + വാറ്റ്. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത്- ഡി ക്ലാസ്. 
പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - ഒരു മാസം. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 3 മാസം. 
കരാ റു കാരുടെ യോഗ്യത - " ഡി ക്ലാസ്സും അതിനു 
മുകളിലും. 

- മറ്റ് നിബന്ധനകൾ 
- ദർഘാസ് പമാണ ങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിൽ രേഖപ്പെടു ത്തുന്ന നിരക്ക് 
ഇരിങ്ങാലക്കുട ചെറുകിട ജല സേ ചന ഉപവിഭാഗം അക്കത്തിലും അക്ഷരത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും മൂന്ന് 
അസിന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ആഫീസിൽ 

ദശാംശ സംഖ്യകളിലേക്ക് നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. 
നിന്നും ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില അടച്ച് രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് തീയതി ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഒരു - ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 5 - 2- 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ 
മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . പൂരി പ്പിച്ച 
മാത്രമേ ഫോറം വിൽക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് സംബന്ധമായ 

ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ 
എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഈ പ്രവൃത്തികൾക്കും 

സ്വീക രിക്കു ന്നതും 4.30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാ റു കാരുടെ 
ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില തിരികെ 
കൊടുക്കുന്ന തില്ല . ദർ ഘാസിനോടൊപ്പം 50 രൂപയുടെ 

സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
മുദ്രവച്ച കടലാസിൽ തയ്യാറാക്കിയ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോമുദ്രവച്ച 
അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 

കവറുകൾ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
പവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യമായി അതിന് നേരെ 
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തുക ഡിമാന്റ് ഡാഫ് ഫിക്സഡ് 

പ്രസ്തുത ദിവസം അവധിയായാൽ ദർഘാസുകൾ അടുത്ത 
ഡെപ്പോസിറ്റ്/ നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി 

- പ്രവൃത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയം വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ജലസേചന വകുപ്പിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ ലേലനിബന്ധനകളും ഈ ലേലത്തിനും 
ബാധകമാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 

കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 
അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

(ഒപ്പ്) 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 

അസിസ്റ്റന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- ( ഒപ്പ്) 
ഇരിങ്ങാലക്കുട. എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 

എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കനാൽ സബ് ഡിവിഷൻ, 

എഞ്ചിനീയർ. 
ആലത്തൂർ. 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1- ടെണ്ടർ/ 2009 - 10. 


2009 ഡിസംബർ 30 . 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി3/ ടി . എൻ. 7 / 2009 - 10. 


2010 ജനുവരി 6. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ആലത്തൂർ കനാൽ സബ് 
ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ 
6 - 10 - 2009 - ൽ ക്ഷണിച്ചിരുന്ന ദർഘാസ് പരസ്യത്തിൽ, ചില 
സാങ്കേതിക കാരണത്താൽ മാറ്റിവച്ചിരുന്നതുമായ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
യുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് ജലവിഭവ 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധന 
കളും നിയമങ്ങളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


- ടെണ്ടർ നമ്പരും 
കമ 

നിരതദ്രവ്യം 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

രൂപ് 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 
1 13 | 2009 - 10 - മം ഗലം പദ്ധതി - ആ ല ത്തൂർ 

ഇറി ഗേ ഷ ൻ കോള നി യിൽ യു . ഡി . 
ക്വാർ ട്ടേ ഴ് സിന്റെ അറ്റ കു റ്റ പ ണി ക ൾ 
രൂപ 75,000 

1,900 
2 14 /2009 - 10 - ടി ടി എൽ. ഡി. ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ 
ടി - രൂപ 74, 000 

1,850 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി മലപ്പുറം ചെറുകിട 
ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള 
അംഗീകത കാരാറുകാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ചതും 
(പവ്യത്തിയുടെ പേരും നമ്പരും പുറത്ത് ആ ലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ 9 - 2 - 2010 , 
3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 3.30 - ന് 
തൽ സമയം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അ ദ്ദേ ഹം അ ധികാര 
പ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ദർഘാസുകൾ 
തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേഡ് തപാൽ, 
സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് 
നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ത പാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 
മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 400 + വാറ്റ്. 


ദർഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും - 5 - 2 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 


Gaz. No .4 /2010/DTP ( Irrigation ). 
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കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരതദ്രവ്യം 
രൂപ് 


45 /2009- 10 - --മലബാർ ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ് - 37 , 500 
തലക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ 5 -ാം വാർഡിൽ 
പാറയിൽ ചാലിത്തോടിനു കുറുകെ 
വി . സി . ബി.യുടെ യുടെ നിർമ്മാണം - 
രൂപ് 15,00,000 . 
46 /2009 - 10 - മലബാർ ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ് - 37 , 500 
നിറമരുതൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 8 -ാം വാർഡിൽ 
മൂച്ചിക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് തട്ടീരി 

തോടിന്റെ ആഴവും വീതിയും കൂട്ടൽ, 
പാർശ്വസംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ, ചെക്ക് 
ഡാമുകളുടെ നിർമ്മാണം മുതലായവ 
രൂപ 15, 00 , 000 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 2,300 + മൂ . വ . നി. 

നിർമ്മാണ കാലാവധി - കമനമ്പർ 1 - ന് 12 മാസം, 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 6 മാസം. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന - താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസിൽനിന്നും 1- 2 -2010 മുതൽ 5- 2 -2010 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ. 

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം “ സി ക്ലാസ്സും അതിനു മുകളിലും. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽനിന്നും 5- 2- 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 
മണി വരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായി 
അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണം അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
ദർഘാസ് ദിവസം നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് ജലവിഭവ 
വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 50 (അൻപത്) രൂപ 
യുടെമുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ്, ടി . ആർ. 5 
രസീതോ അതിന്റെ ഫോട്ടോകോപ്പിയോ വയ്ക്കാത്ത 
ദർഘാസുകളും ദർഘാസ് കവറിന്റെ പുറത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ 
പേരും നമ്പരും എഴുതാത്ത ദർഘാസുകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. 


Tender No. - PQ -1 /2009 - 10 . 

Name of work - Construction of a Regulator at 
Bavikkara in Muliyar Panchayath in Kasaragod District. 
(Balance work ). 

Probable Amount of Contract — Rs. 631 Lakhs . 
Earnest Money Deposit - Rs. 50,000 . 

Time of completion — 24 months . 
The project includes the following principle items: 

CIVIL WORK 
Length of Regulator : 125 m 

Length of Abutment : 43.50 m 
Approximate quantities of items 

1. Earth work excavation in ordinary soil — 1526 M 3 
| 2 . Foundation details -- Open Foundation 

3 . Sub structure CC 1: 2: 4 - 3883 M 3 
4 . Super Structure 

Wing wall, Abutment RCC 1: 172:3 , 20mm 
metal 225M 3 
Body wall -CC 1 : 2 : 4 , 20 mm metal including 
form work — 675 M 3 
Pier over weir -RCC 1: 1 %2:3 , using 20mm 
metal - 56 M 3 
Pier -CC 1 :2 :4 , 20 mm metal — 121 M 3. 
RCC 1:12:3, 20mm metal, per cast piles39 M 3 
Rectangular well sinking — 208 M 
Granite rough stone dry packing for apron and 
revetment U / S & D / S - 3800 M 3 
Steel shutter 


Random Rubble Masonry -Retaining wall 
- 141 M 3 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 
മലപ്പുറം. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


| 


PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICE 


| 


The following are the essential plants and equipment 
required for the construction : 
1. Dewatering pumbs -5 HP 

- 8 Nos. 
2 . Concrete mixer (0 . 2 m to 0 . 34 m ) - 3 Nos. 
3 . Concrete Vibrators and accessories — 5 Nos. 
4 . Compressors ( 200 to 300 ) 

2 Nos. 
5 . Lorries/ Tippers 

5 Nos. 
6 . Tanker Lorries 

2 Nos. 
7 . Dozer, Poclain & JCB 

1 No. each 
8 . Boat (Motor & Country) 

1 No. each 
9. Welding Set 

| 1 No. 
10 . Generators 

- 1 No. 
11. Equipment for concrete pile driving. 
12 . Equipment required for Rectangular well sinking. 


| 


| 


| 


| 


No , DB2/TN -8 /2009 -10 . 

7th January 2010. 
Bid for pre - qualification and tender for execution of 
following works are invited form financially sound and 
well experienced registered A Class Contractors or 
Firms who have registered with Water Resources 
Department/Kerala PWD . The intending contractors/firms 
should have completed satisfactorily at least single work 
costing 50 % of the estimate PAC. 


| 
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All other conditions applicable to tender in Irrigation 
Department /Kerala Public Works Department are 
applicable to this tender also . 


കേരള ജലവിഭവ വകുപ്പ്( ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം) 
ഉത്തരമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് 

പൊതുമരാമത്ത് ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരും 
താഴെ സൂ ചി പ്പി ക്കുന്ന വിധ ത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ 
ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുവാൻ പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തിക 
ശേഷിയുള്ളവരുമായ എ ക്ലാസ് കരാറുകാർ / സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
നിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുളള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


CONDITIONS 
1 . Contractors registered with Kerala Public Works 

Department/Water Resources Department, who have 
experience in the construction of large works, 
having sound financial back ground and capable of 
constructing major works should obtain pre 
qualification documents and tender documents for 
the works from the address given below on any 
working day from 22- 2 - 2010 to 2 -3 - 2010 between 
hours 10 . 15 a . m . and 4 p . m . on payment of 
Rs. 25 , 000 + VAT (Rupees Twenty five thousand 
only + VAT) in cash for the work . Additional copy of 
pre- qualification documents and tender documents 
can be had on payment of Rs. 12 , 500 + VAT each . 

Application for tender documents received after 
4 p . m . on 2 -3 - 2010 will not be entertained . 
2 . The prospective contractors/ firms should have 

completed at least one work with agreed PAC not 
less than 50 % of the average value of work for 
which pre - qualification is sought for. 

A certificate to this effect from the agreement 
executing authority of the completed work shall invariably 
be submitted along with the application for 
Pre- qualification documents and tender documents , failing 
which these documents will not be issued to him /them . 

The contractors/ firms should attach an affidavit along 
with the Pre - qualification documents stating whether or 
not any works carried out by him /them are terminated due 
to his/their fault so far. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - പി . ക്യു .- 1/ 2009- 10. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മൂളിയാർ 
പഞ്ചായത്തിൽ ബാവിക്കര എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു റെഗുലേറ്റർ 
നിർമ്മിക്കൽ ( ബാലൻസ് വർക്ക്) . 


ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക - രൂപ 631 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 50,000. 
പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 24 മാസം. 

പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ 
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു . 


സിവിൽ പണികൾ 


3. The duly filled up pre -qualification documents ( in 
triplicate ) along with required Earnest Money Deposit 
and tender documents shall be submitted to the 
undersigned in separate sealed covers. In each cover it 
shall be clearly written as pre- qualification /tender 
documents as the case may be . These two covers to be 
placed in a single cover and submitted to the undersigned 
by Registered Post only so as to reach before 2 p . m . on 
10 -3 - 2010. The bid documents will be opened at 3 p. m . 
on 10 - 3 - 2010 . 

Tender submitted through Courier Service will not be 
accepted . 

The tenders of the selected pre -qualified contractors 
will be opened later. The date and time of opening of 
tenders of the contractors / firms who are 
pre - qualified will be intimated to the concerned in 
advance by Registered Post. Tenders of bidders who have 
not been pre - qualified will be summarily rejected without 
opening the tenders and will be returned to them on 
proper receipt. 1 % of the total cost of the bill amount 
will be recovered towards the employees contribution to 
the Construction Workers Welfare Fund and will be 
deposited . In addition to the security deposit 10 % Bank 
Guarantee will be produced while executing agreement. 


( എ ) റെഗുലേറ്ററിന്റെ നീളം 125 മീറ്റർ 

അബട്ട്മെന്റിന്റെ നീളം 43 .5 മീറ്റർ 
1. മൺപണി- ഓർഡിനറി സോയിൽ (ഉദ്ദേശ അളവ് 

15126 ഘനമീറ്റർ ) 
2. തടി തറയുടെ പണി- ഓപ്പൺഫൗണ്ടേഷൻ 
3. സബ്സ്ട്രക്ചർ -- സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 1 : 2 : 4 

(ഉദ്ദേശ അളവ് 3883 ഘനമീറ്റർ ) 
4. സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ - വിങ്ങ് വാൾ, അബട്ട്മെന്റ്- 
- 1 : 11/2: 3 റിഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ്- 20 എം . എം . 

മെറ്റൽ (ഉദ്ദേശ അളവ് 225 ഘനമീറ്റർ) ബോഡി 
വോൾ- 1 : 2 : 4 സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഫോം വർക്കോടു 
കൂടി (ഉദ്ദേശ അള വ് - 675 ഘനമീറ്റർ) പിയർ 
ഓവർ വിയർ 1 : 11/2 : 3 റിഇൻ ഫോഴ് സ് ഡ് 
സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് (ഉദ്ദേശ അളവ്- 56 ഘനമീറ്റർ) 
പിയർ സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 1 : 2 : 4, 20 എം . എം . 
മെറ്റൽ (ഉദ്ദേശ അള വ് - 121 ഘനമീറ്റർ) 
റിഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ്- പീ കാസ്റ്റ് 

പൈൽ 1 : 1/2:3, 20 എം . എം . മെറ്റൽ (ഉദ്ദേശ അളവ് 
39 ഘന മീറ്റർ) റെക്ടാംഗുലർ വെൽ സിങ്കിംഗ് 
(ഉദ്ദേശ അളവ്- 208 മീറ്റർ ) ഗ്രാനൈറ്റ് റഫ് സ്റ്റോൺ 

ഡ് പാക്കിംഗ്, ഏ പണും റിവെറ്റ് 
മെന്റിനും (ഉദ്ദേശ അള വ് - 3800 ഘനമീറ്റർ) സ്റ്റീൽ 
ഷട്ടർ റാൻഡം റബിൾ മേസന്ററി റീറ്റെനിംഗ് 

വാൾ (ഉദ്ദേശ അളവ്- 141 ഘനമീറ്റർ ) 
- ടി പ്രവൃത്തികൾക്ക് താഴെ പറയുന്നവയിൽ കുറയാതെ 
യുള്ള ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും ആവശ്യം വേണ്ടി 
വരുന്നതാണ്: 

1. വെള്ളംനീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി 

കുതിരശക്തിയുള്ള പമ്പ് സെറ്റ് - 8 എണ്ണം 
2. കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ (0.28 മുതൽ 
0. 34 ഘനമീറ്റർ വരെ) 

- 3 , 
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, 


3. കോൺക്രീറ്റ് വൈബ്രേറ്ററും മറ്റു - 5 എണ്ണം 

പൂരിപ്പിച്ച ചോദ്യാവലികൾ അടങ്ങിയ മുൻ യോഗ്യതാ 
സാമഗ്രികളും 

നിർണ്ണ യ ദർഘാസ് ( പ മാ ണ ങ്ങളും (മൂന്നു കോപ്പി) 
4. കംപ്രസ്സർ (200 മുതൽ 300 

പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസും ആവ ശ്യമായ നിര ത ദ്രവ്യം 
സി.എഫ്. എം .) 

നിയമപ്രകാരം കെട്ടിവച്ചതിന്റെ രശീതിയടക്കം പ്രത്യേകം മുദ 
5. ലോറി/ ടിപ്പർ 

വച്ച കവറുകളിൽ അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
6. വെള്ളം കൊണ്ടു വരുന്നതിനുള്ള 

കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും 
- ലോറികൾ (ടാങ്കർ) 

മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പ്രമാണങ്ങൾ/ ദർഘാസ് എന്ന 
7. ഡൊസർ, പാസ്പെയിൻ, 

1 എണ്ണം 

വിവരവും യഥാവിധി കവറിന്റെ മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 
ജെ . സി . ബി. 

- വീതം കവറുകളും വേറെ ഒരു കവറിൽ അടക്കം ചെയ്ത്താഴെ 
8. ബോട്ട്, നാടൻ വള്ളം 

- 1 , ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ 10 - 3- 2010 , 
9. ജനറേറ്റർ 

- 1 എണ്ണം 

2 മണിക്കു മുൻപായി കിട്ടാവുന്ന വിധത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 
10 . വെൻഡിംഗ് സെറ്റ് 

- 1 , 

തപാലിൽ അയയ്ക്കേ ണ്ട താണ്. കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ 
11. കോൺക്രീറ്റ് പൈ ഡവിംഗ് 

സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
പണിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 

- പ്രസ്തുത കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെ തന്നെഏതൊരു 
12 . റെക്ടാംഗുലർ വെൽ സിങ്കിംഗിന് 

അപേക്ഷകന്റെയും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും 
ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 

പ്രവർത്തിക്കു മുള്ള ദർഘാസു കൾ നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള 
നിബന്ധനകൾ 

അ ധി കാരം താഴെ ഒപ്പു വച്ചി രി ക്കു ന്ന ഉദ്യോഗ സ്ഥ നിൽ 

നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
1. കേരള ജല വിഭവ വകുപ്പി ലോ / പൊതു മരാമത്ത് 
വകു പ്പി ലോ “ എ ക്ലാസ് രജി സ് ട്രേ ഷ നുള്ളവരും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രം 
ബൃഹത്തായ പദ്ധതികളും മറ്റും ചെയ്ത്മുൻ പരിചയ ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന ദിവസമായ 
മുള്ളവരും ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ ശേഷി യു ണ്ടെന്ന് - 10 -3-2010 - ന് വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതും ജലസേചന 

ബോദ്ധ്യമുള്ള വ രു മാ യ ക രാ റൂ കാർ / സ്ഥാപ ന ങ്ങ ൾ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കും 
മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണ യി രു ന്ന തിനും പ്രവൃ ത്തി ക്കു മുള്ള 

അംഗീകാ ര ത്തിനുമായി അയ യ് ക്കു ന്ന തു മാ ണ് . ചീഫ് 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 

എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കമ്മിറ്റി മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച് 
കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 22 - 2 - 2010 മുതൽ 2 - 3 - 2010 വരെ 

അംഗീകരിക്കാത്ത കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും 
യുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ രാവിലെ 10 . 15 - നും 

പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർ ഘാ സു കൾ തുറക്കാതെ തന്നെ 
വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കുമിടയ്ക്കുള്ളസമയത്ത് 25,000 രൂപ 

നിരസിക്കുന്നതും ആയവ അപേക്ഷകൻ രേഖാമൂലം ആവശ്യ 
വിലയും വാറ്റും അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന താ യി 

പ്പെട്ടാൽ നിശ്ചിത രസീതിൻപടി തിരികെ കൊടുക്കുന്നതുമാണ്. 
രിക്കും. മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ളതും ദർഘാസ് 
പമാ ണ ത്തി ന്റെ യും കൂടു തൽ കോപ്പി ആ വ ശ്യ 

- കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധിയിലേക്ക് 
മുളളവർ കോപ്പി ഒന്നിന് 12, 500 രൂപ വിലയും വാറ്റും അടച്ച് 

ബിൽ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം അംശാദായമായി ബാങ്കിൽ 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കു ന്ന താ യി രിക്കും. മുൻ യോഗ്യത 
നിർണ്ണ യി രു ന്ന തിനും പ്രവർത്തി ക്കു മുള്ള ദർഘാസ് 

നിന്നും പിടിക്കുന്നതും ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നതു 
ഫോറങ്ങൾ 10 -3 - 2010 , 2 മണിക്കുശേഷം സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

മാണ്. 


- 2. തൽപ്പരരായ കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുകളിൽ 

- സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റിനു പുറമേ പത്തുശതമാനം 
പറ ഞ്ഞ പ്രവർത്തിയുടെ 50 ശത മാ ന ത്തിൽ കുറയാത്ത 

നിരക്കിൽ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി കൂടി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ 
തുകയ്ക്കുള്ള ഒറ്റ പ്രവർത്തിയെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള - സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
വരായിരിക്കണം. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി 
പ്രവർത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ്വച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടു 

ജല വിഭവ / പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുകളിൽ ദർഘാസു 
ത്തിയ രേഖ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ കൾക്കുള്ള മറ്റ് എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും 
മുൻ യോ ഗ്യ താ നിർണ്ണയ ത്തിനും പ്രവർത്തി ക്കു മുള്ള ബാധകമായിരിക്കും. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ നൽകുകയുള്ളു. അല്ലാതെയുള്ള 
അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

Office of the 

(Sd .) 

Superintending Engineer , Superintending Engineer. 
-- മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പി 

Minor Irrigation Circle, (For and on behalf of 
ക്കുന്നതിനോടൊപ്പം താൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ 

Kozhikode , 

the Governor of Kerala ) 
ഒന്നുംതന്നെതന്റെ കുറ്റംമൂലം റദ്ദാ ക്ക പ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നു 
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സത്യവാങ്മൂലം കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ 

Pin- 673 001, 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

Phone : 0495 -2722761 . 
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പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദ ർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 2 - 2010, 4 മണിവരെ. 


നമ്പർ- ഡി3 - 645 /09 ( 19 ) . 


2010 ജനുവരി 4. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
3 - 2 - 2010 , 4 .30 മണി. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിഎക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ, 
ജലസേചന വകുപ്പ്, കോഴിക്കോട് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
കൾക്ക് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാ വധികമ നമ്പർ 1 - ന് 
6 മാസം, കമനമ്പർ 3 - നും 8 - നും 9 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 
12 മാസം. 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

രൂപ് 
അടങ്കൽ തുകയും 
റിവർ മാനേജ്മെന്റ് ഫണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ 


ഇ . ഇ . ( എ ) കെ . 2 09 / 2009 - 10 - പനങ്ങാട് 
പഞ്ചായത്തിൽ കോട്ട നടിക്ക് സമീപംമഞ്ഞപ്പുഴ 
യുടെ വലതുകര സംരക്ഷണം- രൂപ 2 ലക്ഷം 


5 , 000 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 1- ന് " ഡി " ക്ലാസ്സും 
അതിനു മുക ളി ലും , കമ ന മ്പർ 2 മുതൽ 8 വരെ " സി " 
ക്ലാസ്സും അതിനു മുകളിലും. 

- ദർഘാസുകൾ 4. 30 മണിക്ക് ഹാജരാകുന്ന കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. കരാറുകാർ ദർഘാസി 
നോടൊപ്പം 50 (അൻപത്) രൂപ വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
പാഥമിക ഉടമ്പടി സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ കുന്നു . പാഥ മിക 
ഉടമ്പടി ചേർക്കാതെ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ നിരസിക്ക 
പ്പെടുന്നതാണ്. കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്ത് 
വകു പ്പിലേയും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ചു നിലവിലുള്ള 
എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ചട്ട ങ്ങളും ഈ ദർ ഘാ സിനും 
ബാധകമാ യി രിക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ 
നിർദ്ദിഷ്ട ദർഘാസ് ദിവസം അവധി ആയാൽ അടുത്ത 
പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസ്ദിവസമായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 


2 


3 


ഇ . ഇ . ( എ ) ക . 210 / 2 0 0 9 - 10 - ചെ റു 
വണ്ണൂർപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 1 - ൽ 
റീ . സർവ്വ നമ്പർ 24 / 1 മുതൽ 24 / 5 വരെ 
കുറ്റ്യാടിപുഴയുടെ ടി - രൂപ് 11.80 ലക്ഷം 29,500 
ഇ . ഇ . ( എ ) ക . 211 / 2 0 0 9 - 10 - ചെറു 
വണ്ണൂർപഞ്ചായത്തിൽ പെര ഞ്ചേരി കട വിനു 
സമീപം പുഴകുഴിയിൽ കുറ്റ്യാടി പുഴയുടെ 
ഇടതുകര സംരക്ഷണം- - രൂപ 6. 80 ലക്ഷം 17 ,000 
ഇ . ഇ . ( എ ) ക . 2 12 / 2 0 0 9 - 10 - ചെറു 
വണ്ണൂർപഞ്ചായത്തിൽ ചാ നി യ ം ക ട വിൽ 
പട്ടേരി മണ്ണിലിനടുത്ത് കുറ്റ്യാടി പുഴയുടെ ടി 
- രൂപ 10 .25 ലക്ഷം 

| 25, 650 


4 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്- 20, 
ഫോൺ: 2370751. 


- ( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


- 


TENDER NOTICE 


37 , 000 


No. DT- 2 / 2009 -10 . 


5th January 2010 . 


6 


ഇ . ഇ . ( എ ) കെ . 213 / 2 0 0 9 - 10 - ഓ മ ശ്ശേ രി 
പഞ്ചാ യ ത്തിൽ ചക്കി ക്കാ വു പാലത്തിനു 
താഴെഭാഗം ഇരു തുള്ളി പു ഴയുടെ ടി - 
രൂപ 14 . 80 ലക്ഷം 
ഇ . ഇ . ( എ ) ക . 2 14 / 2 0 0 9 - 10 - മ ണ ി 
യൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ്നമ്പർ 10 - ൽ 
അട്ട ക്കു ണ്ടു ക ടവ് പാ ല ത്തി നു മേ ല 
ഭാഗത്തായി കുറ്റ്യാടി പുഴയുടെ ടി - 
രൂപ 14 .95 ലക്ഷം 


37 , 400 


7 


Competitive tenders in sealed cover superscribing the 
name of work is invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from the 
registered Government contractors of eligible class. 
Category for following work so as to reach this office on 
or before the date specified . Tenders will be opened at 
4 . 30 p .m . on the date specified by the undersigned or 
authorized officer. Tenders should be submitted so as to 
reach the undersigned on or before date and time. 
Prescribed for the work as mentioned below by registered 
post/speed post/ courier. 


ഇ . ഇ . ( എ ) ക . 215 | 2 0 0 9 - 10 - ചെറു 
വണ്ണൂർപഞ്ചാ യ ത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 1- ൽ 
റി . സ . 21/ 2 മുതൽ 23 / 1 വരെ കുറ്റ്യാടി പുഴ 
യുടെ ടി - രൂപ 14 .60 ലക്ഷം 
ഇ . ഇ . ( എ ) ക . 2 16 / 2 0 0 9 - 10 - കോട 
ഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 
12 - ൽ ചാലിപ്പാടിയിൽ ചാലി പുഴയുടെ വലതു 
കര സംരക്ഷണം- രൂപ 8.10 ലക്ഷം 


36,500 
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20,250 


Tender No. - 1 /DD / Hy/ Tly/ 2009 - 10 . 
Name of work - HP II Upgrading of Hydrology 

section office building, level 1 Lab , Quarters 
building and construction of compound wall to 
the rear side of office building under Hydrology 
section , Kasaragod. 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില : കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
രൂപ 400 + വാറ്റ് @ 12 .5 %, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 1, 800 + 
വാറ്റ് @ 12 .5 %, കമ നമ്പർ 3 - ന് രൂപ 1, 400 + വാറ്റ് @ 12. 5 %, 
ക്രമനമ്പർ 4 - ന് രൂപ 1,600 + വാറ്റ് @ 12 . 5 %, കമനമ്പർ 5 - നും 
6 - നും രൂപ 2, 300 + വാറ്റ് @ 12. 5 %, കമ ന മ്പർ 7 - ന് 
രൂപ 2 , 200 + വാറ്റ് @ 12 .5 %, കമ ന മ്പർ 8 - ന് രൂപ 1, 500 + 
വാറ്റ് @ 12.5 %. 

- ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 3 - 2- 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

Gaz. No.4/ 2010 /DTP (Irrigation ). 


Estimate PAC - Rs . 2 , 70 ,000 . 
EMD - Rs. 6, 900. 
Cost of tender form - Rs. 600 + 12 .5 % VAT . 

Last date and time of receipt of tender 
2 - 2 -2010 , 4 p . m . 


26th JAN. 2010 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


60 


Period of completion — 3 months . 
Class of contractor " D and above. 

Tender document and other particulars can be 
obtained from this office up to 1 p . m . of the tender date. 
An application is writing and on payment of cost (non 
refundable ) either in cash or money order . Late tender 
will be rejected . All other conditions are the same or 
those contracts in Kerala PWD and Irrigation Department. 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ഹഡാളജി സബ് 
ഡിവിഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, തലശ്ശേരി, കൂത്ത്പറമ്പ് 
( പി . ഒ.) താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് പൊതുമരാമത്ത്/ 
ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാ ന ത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിയ്ക്കകം തപാൽ മുഖേനയും നേരിട്ട് 
ലഭിക്കുന്നവയും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 1/ ഡി. ഡി./എച്ച് വൈ ടി എൽ വൈ / 2009-10. 

പ്രവർത്തിയുടെ പേര് - ഹൈഡാളജി പ്രോജക്ട് II 
ഹൈഡ്രോളജി സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ യും ലെവൽ വൺ 
ലാബിന്റെയും ക്വാർട്ടേഴ്സ് കെട്ടിടത്തിന്റെയും കെട്ടിടത്തിന്റെ 
പിറകുവശത്തുളള മതിലിന്റെയും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
ഹൈഡാളജി സെക്ഷൻ, കാസറഗോഡ്. 

അടങ്കൽ തുക - രൂപ 2,70,000. 
നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 6,900 . 


കനാലിനുവേണ്ടി പൊന്നുംവിലയ്ക്കെടുത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നും 
1- 4- 2010 മുതൽ 31- 3- 2011 വരെയുള്ള ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് 
ക്യഷി ചെയ്യു വാ നും ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെ മേൽ 
അനുഭവങ്ങൾ എടുക്കുവാനുമുള്ള അവകാശം താഴെ കൊടു 
ത്തിരിക്കുന്ന പരിപാടി അനുസരിച്ച് മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
പര സ്യമായി ലേലം ചെയ്യു ന്ന താ ണ് . പര സ്യ ലേ ല ത്തിന് 
പുറമേ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ ഇൻലാന്റ് 
നാവി ഗേ ഷൻ സബ് ഡിവി ഷൻ, കണ്ണൂർ എന്ന ആളുടെ 
പേരിൽ നിരതദ്രവ്യമായ 500 രൂപയ്ക്കുള്ള ബാങ്ക് ഡാഫ്റ്റ് 
സഹിതം മുദ്രണം ചെയ്ത ക്വട്ടേഷൻ വഴിയും ലേലത്തിൽ 
പങ്കെ ടു ക്കാ വുന്നതാണ്. ക്വട്ടേ ഷ ൻ അടക്കം ചെയ്ത 
കവ റു കൾ ഇൻ ലാന്റ് നാവിഗേഷൻ സബ് ഡി വി ഷൻ, 
കണ്ണൂ രിൽ 8 - 2 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ മാത്രം 
സ്വീകരിക്കു ന്ന താ ണ്. കവറിന് പുറത്ത് ലേലം കൊള്ളാ 
നുദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ വിശദവിവരം (ചെയിനേജ്) രേഖ 

പ്പെ ടു ത്തി യി രി ക്ക ണം . അ ങ്ങനെ രേഖ പ്പെ ടു ത്താത്ത 
ക്വട്ടേഷനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തുടക്കം മുതൽ ഓരോ 
500 മീറ്റർ (0. 00 മീറ്റർ മുതൽ 17500 മീറ്റർ വരെ) സ്ഥലവും 
പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്. ലേലത്തിൽ 
പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കാലേകൂട്ടി അതാത് സ്ഥലം 
മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതും ലേലം തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പായി 
500 രൂപയുടെ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ഏറ്റവും 
കൂടുതൽ സംഖ്യയ്ക്ക് ലേലം വിളിക്കുന്ന ആളുടെ പേരിലോ, 
അല്ലെങ്കിൽ ലേലത്തിന് ശേഷം തുറക്കുന്ന കവറുകൾവഴി 
അധിക സംഖ്യ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരിലോ 
ലേലം താൽക്കാലികമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ലേല 
സംഖ്യ മുഴുവനും സെക്യൂരിറ്റിയായി ലേലസംഖ്യയുടെ 10 % 
വരു ന്നതും എന്നാൽ 500 രൂപ യിൽ കുറ യാ ത്ത തു മായ 
സംഖ്യയും ( 0. 00 മീറ്റർ മുതൽ 17500 മീറ്റർ വരെയുള്ള 
സ്ഥലത്തിന്) മൂഴിക്കൽ വിയറിന് സമീപമുള്ള ഗവൺമെന്റ് 
ഭൂമിയ്ക്ക് 5 % വരുന്നതും എന്നാൽ 100 രൂപയിൽ കുറയാത്ത 
തു മാ യ സംഖ്യയും ഉടനെ തന്നെ അ ട യ് ക്കേ ണ്ടതും 
ആയതിന് വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ ലേലക്കാരന്റെ നിരതദ്രവ്യം 
സർക്കാ രി ലേക്ക് കണ്ടു കെട്ടു ന്ന തും ടി അ വ കാശം 
പുനർലേലം ചെയ്യുന്നതുമാണ്. 

ലേല ദിവസം ഏതെങ്കിലും സാങ്കേതിക കാരണത്താൽ 
ലേലം നട ക്കാതെ വന്നാൽ തൊട്ട് ടു ത്തുള്ള പ്രവൃത്തി 
ദിവസം അതേ സമയം തന്നെ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ച് 
ലേലം നടത്തുന്നതാണ്. കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജലവിഭവ 
വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റെല്ലാ ലേല നിബന്ധനകളും ഈ 
ലേലത്തിന് ബാധകമായിരിക്കും. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 600 + 12.5 വാറ്റ്. 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 2 - 2 - 2010 , 4 മണി. 


പ്രവൃത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - ഡി ക്ലാസും അതിനു മുകളിലും. 


ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 
മണിവരെ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ്. 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് 
നില വിലുളള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാ സിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 


- ലേല വിവരം 


Office of the Deputy Director, 
Hydrology Sub Division , 
Thalassery, Kuthuparamba . 


| (Sd.) 
Deputy Director. 


കമ ചെയിനേജ് 

ലേലസ്ഥലം 
നമ്പർ 
- ( 1) 

( 2 ) 

( 3 ) 
-- 1 0.00 മീറ്റർ മുതൽ 500 മീറ്റർ വരെ കന്നിനട 

പാലത്തിന് 
സമീപം 


ലേല പരസ്യം 


5 00 


2500 


1500 


നമ്പർ ഇ - 1130/2000/ Vol. VII. 

2010 ജനുവരി 4. 
കേരള ഇൻ - ലാന്റ് നാവിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ, 
കണ്ണൂർ അസിസ്റ്റന്റ്എക് സി ക്യൂ ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യറുടെ 
ഓഫീസിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെട്ട വട ക ര - മാ ഹി 
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( 1) 


( 2 ) 


- ( 3 ) 


( 1) 


-- (2 ) 


( 3 ) 


26 12000 


, 


12500 


കളിയാംവള്ളി 
പാലത്തിന് 
സമീപം 


27 12500 


13000 


28 13000 


13500 


13500 


14000 


30 14000 


14500 


6 2500 മീറ്റർ മുതൽ 3000 മീറ്റർ വരെ കന്നിനട 

പാലത്തിന് 

സമീപം 
7 - 3000 

3500 
- 3500 

4000 
4000 

4500 
- 4500 

5000 
11 5000 

5500 
12 5500 

6000 
13 മൂഴിക്കൽ വിയറിന് 

സമീപമുള്ള 

ഗവൺമെന്റ് ഭൂമി 
14 6000 മീറ്റർ മുതൽ 6500 മീറ്റർ വരെ കല്ലേരി 

പാലത്തിന് 

സമീപം 
15 6500 

7000 ) 
16 7000 

7500 


31 14500 


15000 


32 15000 


15500 


33 15500 


16000 


34 16000 


16500 


35 16500 


17000 


36 17 000 


, 


17500 


17500 


17 7500 


8000 


18 8000 
19 8500 


8500 
9000 


ലേല തീയതിയും സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 13 
വരെ 9 - 2 - 2010 , പകൽ 11.30 -മണി, ക്രമനമ്പർ 14 മുതൽ 25 
വരെ 16 - 2 - 2010 , പകൽ 11.30 -മണി, ക്രമനമ്പർ 26 മുതൽ 36 
വരെ 18 - 2 - 2010 , പകൽ 11.30 -മണി. 


20 9000 


9500 


21 9500 


10000 


22 10000 


10500 


23 10500 


11000 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- ( ഒപ്പ്) 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഇൻലാന്റ് നാവിഗേഷൻ 

എഞ്ചിനീയർ. 
സബ് ഡിവിഷൻ, കണ്ണൂർ. ( കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി) 


24 11000 


11500 


25 11500 


12000 


De 


